CZESLAW 


BORATYNSKI 


mgr inz.-arch. prof. Wydziałów Politechnicznych A. G. H. 
w Krakowie i dziekan Wydzialu Architektury 


urodzony w 1901 roku, po długich i ciężkich cierpieniach, 
opatrzony św. Sakramentami, zmarł dnia 29 maja 1953 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim na miejsce 
wiecznego spoczynku nastąpi w poniedziałek dnia 1 czerwca b. r. 
o godzinie 1630, 


Żona, matka, siostry, bracia i rodzina. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie we wtorek 2 czerwca b. r. o godz. 7:30 rano 
w kościele paraf. św. Szczepana. 


RZEMIEŚLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRACY 

STOLARZY | PRACOW. POGRZEBOWYCH Drukarnia Zwigekowa w Krakowie 
ZAKŁAD Nr I zo. u. 2747 - 30. V. 1953 - M-4-20988 - 35 - druk. Al, V kl. 100 gr. 
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